ВЕІ 


ОМС жйЙаҒСойдеп/ ауз 





ОГИМССАЕ 


ФЕМЕМТАКА ТТИ, ФААТ ЭАКЕТ РАМ ЕМОМ МАФТН РІ ОЕРАМС... 


ЕМАК ВАМбЕТ 
САЕЕТ ГІ ЗЕРАМ6 
5ЕмІМ6бЦ, 
АКЦ ТІТІМ6бАШҺ... 





МЕН МАР), 51 НММ? 5ЕКАКАМб 
САКЕТ 1Аб! 1ле 7! 


КЕ МАМА? ЗЕРАМ6 ВАКЕМб 
ЕМОМ 


ТАН АҮАМб, 
РАРАНАЕ Р! ТОКО 
бИА АРА 
ОВЕАГ ҒІбИКЕ 
ҮАМб РЇА МАЦ МЕМ! 






















Аб! РІ ЈЕРАМЄ? 
РАРАНАЕ 5АҮА МАЦ 
ЭИАЕ МИКАН КАФЕТ БАМЕ 
5ЕСОМР ФАТА ҮАМ6 
Ш?АН РИА САЕ-САЕИ 


ЗЕКАИМУА РІА бА АРА АЈА, 
ВАКАМ6-ВАКАМб 
КНІАҒАМ РТА ҮАМ6 
МИКАН МСА 
ВЕЕМИМСИКАМ... 
ба аќап ака Казіһ бай 
аһ, Баг фа да КійаҒ тии 


ФОСНО5ТҮСОЕР 


